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TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO A VAL- 
VOLA RlSPETTO AL POSITIVO Dl ALIMENTAZIONE 
IN-ASSENZA Dt 5EGNALI IN ANTENNA -** ■> i 
CORRENTE A R1POSO 10-5-12 mA 
ONDE MED IE 520-5-1620 KHz 
MEDIA FREQUENZA 468 KHz 
































































































